OFF LINE 


Noodvoedingen of UPS 


Redders in nood 


Wie het al heeft meegemaakt, weet hoe erg het is! Terwijl je op je pc werkt valt plots de stroom 
uit: gegevens weg, uren werk voor niets… De beste manier om dit — en de ergernis die erbij 
komt kijken — te voorkomen is een noodvoeding of UPS. Dit houdt je systeem draaiend en dat 
geeft je de kans in alle rust je werk op te slaan. 


terlijk een ononderbreekbare stroomverzorging 

— heet in mooi Nederlands een noodvoeding. De 
meest eenvoudige omschrijving is een stekkerdoos 
met een accu. De bedoeling is uiteraard om een stop- 
contact van stroom te blijven voorzien met behulp van 
een ingebouwde accu nadat de lichtnetspanning uit- 
gevallen is. Daar houdt het echter niet bij op. Een mo- 
derne noodvoeding bevat immers ook altijd een piek- 
spanningsbeveiliging. De piekspanningsbeveiliging 
werkt altijd op alle stopcontacten van de noodvoeding, 
maar de noodstroom is mogelijk maar op een paar con- 
tacten beschikbaar. Gewoonlijk wordt zoiets aangege- 
ven met een aparte kleur van de stopcontacten of met 
een opschrift. 
Als je weet dat een noodvoeding alle aangesloten ap- 
paratuur onder spanning en stroom kan houden als 
de netspanning uitgevallen is, dan rijst natuurlijk de 
vraag: hoe lang? Wel, dat verschilt sterk van noodvoe- 
ding tot noodvoeding. Een noodvoeding heeft een voor- 
ziene capaciteit uitgedrukt in VA (Volt-Ampère). Wij 
zijn zelf het meest vertrouwd met de eenheid Watt als 
we over vermogen praten. Hoe lang de batterij mee- 
gaat, hangt natuurlijk het meest af van de capaciteit 
van die batterij en de belasting die je erop uitoefent. 
Als we uitgaan van één desktop-pc met een 15-inch 
scherm, dan hebben we een belasting van ongeveer 
rroW. Je mag dan als vuistregel aannemen dat een 
noodvoeding dit systeem van 11oW ongeveer twee se- 
conden kan doen werken voor elke VA. Dat betekent 
dat je nog ruim een kwartier kan werken met een nood- 
voeding van 5oo VA. Verbruik je meer vermogen of is 
je batterij niet volledig opgeladen, dan haal je dat kwar- 
tier natuurlijk niet. Is je verbruik juist lager, dan stijgt 
de noodtijd. Je kan de noodtijd gunstig beïnvloeden 
door een beetje uit te kijken met wat je allemaal aan- 
sluit op de noodvoeding. Zo heeft het geen zin om toe- 
stellen als printers en scanners op de batterij te zetten: 
probeer dat te beperken tot de pc en de monitor. Even- 
tueel mag een modem (ook kabel of ADSL) ook op de 
batterij: die gebruikt niet zoveel stroom en dan kan je 
nog verder internetten. Hiernaast bekijken we enkele 
toestellen van merken die vlot verkrijgbaar zijn in de 
handel. 


= en UPS of Uninterruptible Power Supply — let- 
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APC Noodstroomvoorziening 350VA 


Terwijl de meeste fabrikanten van 
noodvoedingen een kastje gebrui- 
ken, heeft APC voor zijn product ge- 
kozen voor de vorm van een stek- 
kerblok. Deze noodvoeding is een lange 
zwarte rechthoek met vijf gewone 220V-aansluitingen waarvan er drie 
noodstroom van de batterij kunnen krijgen en twee niet. Alle stopcontac- 
ten zijn beveiligd tegen piekspanningen en andere nare dingen. De batte- 
rij is erg klein en zit achter een klep aan één uiteinde van het blok: hij is 
zonder veel moeite te verwisselen. APC zegt dat een batterij ongeveer drie 
tot zes jaar meegaat. De noodvoeding heeft een uitsparing achteraan waar- 
door je alle stroomkabels kan leiden. Er zijn aansluitingen om je telefoon- 
lijn te beveiligen en een usb-aansluiting om je pc op aan te koppelen. Dat 
laatste dient om APC-stroombeheersoftware in staat te stellen je te waar- 
schuwen als er iets fout loopt met je stroomtoevoer en te melden hoe lang 
je nog hebt alvorens het doek definitief valt. 


Belkin 650VA UPS Battery Back-Up 


De noodvoeding van Belkin ziet er buitengewoon prachtig uit met zijn licht- 
welvende zilverkleurige frontje. Naar keuze kan het kastje platliggen of recht- 
staan als een soort torenmodel. Aan een muur monteren is ook mogelijk. Er 
zijn geen gewone stopcontacten, maar wel hetzelfde soort als de voeding van 
je pc. Daar zijn er drie zwartgekleurde van en één witte achteraan het kastje. 
De witte krijgt geen batterijstroom, maar is wel beveiligd tegen piekspannin- 
gen. De zwarte aansluitingen kunnen wel noodstroom leveren. Er zijn ook nog 
twee telefoonaansluitingen en een seriële connector. Die laatste dient voor de 
verbinding met je pc. Belkin levert software mee, getiteld “Sentry Bulldog Shut- 
down Management Software’ waarmee je onder 
Windows, Novell NetWare, Linux, FreeBSD 
en nog andere platformen de status van 
je noodvoeding en de batterij in de ga- 
ten kan houden. Bovendien kan deze 
software de pc netjes afsluiten voor- 
dat de batterij effectief plat is. 


IN DIT DOSSIER BEKIJKEN WE DE MOGELIJKHEDEN 
VAN NOODVOEDINGEN, OOK WEL UPS GENOEMD 


MGE Pulsar Ellipse 500 en 800 USB 


Het Franse merk MGE heeft een vrij kunstig uiterlijk weten te ge- 
ven aan zijn noodvoedingen. De modellen 5oo en 800 zitten in 
matviolette platte vierkante kasten met aan de vier uiteinden leu- 
ke zwarte uitstulpingen. Die dienen als stabiliserende voetjes maar 
geven het geheel ook een heel modern en geslaagd uiterlijk. In de 
achterste uitstulpingen zitten de telefoon- en usb-aansluitingen. 
Daartussenin heb je bij het soo-model drie en bij het 80o-model 
vier gewone 220V-aansluitingen met pinaarde, daarvan is er één 
niet op de batterij aangesloten en de rest wel. De MGE toestellen 
schakelen over naar batterij als de lichtnetspanning beneden 184V 
zakt of boven 264V stijgt. De levensduur van de batterijen is mi- 


MERK APC BELKIN MGE MGE 


PRODUCT BACK-UPS ES 350 65 


Richtprijs opgegeven door fabrikant € 124,9 


€ 165 € 164,56 € 245,63 
Merk Website www.apc.com www.belkin.com www.mgeups.be www.mgeups.be 
Productgarantie 24 maanden 24 maanden 24 maanden 24 maanden 
Garantiesysteem Carry-in Carry-in Pick-up & return Pick-up & return 

EE EE EE 
Aansluitingen met noodstroom 3 2 
Aansluitingen zonder 2 1 1 1 
noodstroom (piekbeveiliging) 
Bescherming Tel/Fax/Modem/xDSL Nee Ja Ja, gecombineerd Ja, gecombineerd 
(RJ11-aansluitingen)? met RJ45 met RJ45 
Bescherming coax TV/video/radio? Nee Nee Nee Nee 
Bescherming netwerk/ Nee Nee Gecombineerd Gecombineerd 
ISDN (RJ45-aansluitingen)? met RJ11 met RJ11 
Stroomindicatie? Ja Ja Ja Ja 
Indicatie actieve bescherming? Nee Nee Nee Nee 
Indicatie goede/slechte aarding? Nee Ja Nee Nee 
Indicatie indien op batterij? Ja Ja Ja Ja 
Probleemindicatie? Ja: vervang batterij Ja Ja Ja 
Zelftest of zelfdiagnose? Ja Ja Ja Ja 
Aan-/uitschakelaar? Ja Ja Ja Ja 
Behuizingskleur Zwart Zwart met Matviolet Matviolet 
zilverkleurig front 

Afmetingen (BxHxD in mm) 111 x 453 x 81 180 x 60 x 220 78x 245 x 252 78 x 303 x 309 
Gewicht 3,1 kg 3,4 kg 3,5 kg 6,3 kg 
Capaciteit 350 VA 650 VA 480 VA 800 VA 
Max. belastbaar vermogen 225 W 360 W 280 W 520 W 


Opgegeven noodstroomduur 11 minuten 
Minimum levensduur batterij 3 jaar 
Eigen zekering (A) — 


Aangesloten apparatuur tot x euro 100.000 
Termijn Levenslang 


Meegeleverde kabels — RJ11-kab, 


2x doorluselektriciteitskabels 
Belkin Sentry Bulldog — 
Shutdown Management 
Software 
Vervangingsbatterij 


APC Power 
Management Software 


Meegeleverde software & cd-roms 


Opties, indien beschikbaar Vervangingsbatterij 


De opgegeven informatie werd door de fabrikanten verstrekt. 


25 minuten 15 minuten 30 minuten 
3 jaar 3 jaar 3 jaar 
4 10 10 


Levenslang — — 


nimum drie jaar. Vol- 

gens de handleiding 

vervang je die trou- 

wens best niet zelf, 

maar breng je de nood- 
voeding daarvoor liefst 
binnen bij een MGE-dealer. 
Bij het model 8oo krijg je soft- 

ware voor stroombeheer, maar 
bij het model 5oo niet. Je kan die software wel downloaden van 
de site van MGE. 


OVA UPS PULSAR ELLIPSE 500 USB PULSAR ELLIPSE 800 USB 


67.000 — — 


el, seriële kabel, RJ11-kabel, usb-kabel RJ11-kabel, usb-kabel 


MGE UPS Solution-Pac 


Garantieuitbreiding 
3 jaar on site 


Garantieuitbreiding 
3 jaar on site 
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